
Un <»l>jeL de (),Ü0 ni c!t> hauteur se trouve à 1,25 m du trou d’une chambre 
noire ilonl. lu profondeur est de 0,25 m. Calculer la hauteur de l’image 


projetée sur le papier huilé. 
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